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VICE-COLONELLI EUGENII CORSONICH Pe AA 


CIRCULI QUADRATURA 


NOVISSIMA ET BREVISSIMA DE PRAJUDICIIS ADVER- 
SARIORUM SOLENNITER TRIUMPHANS, 


PROBLEMA I 
5 ታሪ Hterminare fummam exce[fus © defétins 2 quantitatum; 
quarum altera excejjiva ን d. e. major verá, Altera defe. 
Giga, b.e, minor vera. 


i k 
Sit quantitas exceffiva — 4, exceffus ejus fupra veram — x, 
„ & defe&us quantitatis defcétive a vera Jy: crit quantitas vera 
—a— x, & defeétiva == a—a—y, que ablata ex excefliva 4, 


relinquit differentiam x Ty. 

Theorema. Differentia 2 quantuiatum , quarum altera: excelfi- 
va, altera defelliva, ef? ipfa fumma exceffus © defe lus. 

S. 2. Corollarium. Ablata itajue quantitate defettiva ex ex” 
ceffiva , relinquitur fumma excefľus & defectus. 

PROBLEMA: IL 

S. 3. Determinare fummam 2 fratlionum | diverfa denomina- 

tionis, quarum numerator eft tinitas, Et vicifim ex bujusmodi funta 


ma invenire utramque frathonem gandentem numeratore — 1. 
Sint denominatores partium feu fraétionum addendarum — #ሪ 
& 0; numerator autem utriusque fit unitas: erunt partcs ipfe — I 
m 
& 12086 m, quarum fumma eft itaque ctm; ex quo fequitur 
9 mo mo mo 


Theorema: Si numerator 2 fra&ionum diverfe denominationis 
ef unitas; debet fumma numerator efe aggregatum , & denomina- 
tor faum ex earum. denominatoribus,.. Et vicifim : Si numerator 
Summa eft aggregatum ex utroque fatiore denominatoris fui; nece[- 
fe ef» ut unus fatlor fit: denominator unius partis, alter factor de. 
nominator alterius, dv unitas numerator utriusque. partis. 

¿PROBLEMA Il. 

8. 4. UTR tam exce[um; quam defellum 2 quantitas 
tum (peripberiarum, circulorum y fegmenterum, [phararum @c.), qua- 
vum altera inventa fuit per rationem excefivam, altera per defe- 


iuam. 
Sit mune cognita (diameter, quadratum diametri, cubus 
diametri) —— c, ratio ejus ad quantitatem incognitam, quz ine 


veftigatur ን exceffiva a: b & defe&iva Z: e: erunt quantitates per 
utramque rationem. inyeftigate — be & ec —, dic & aec, que ex fe 
a d Wl “ad 


inyi- 
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invicem ablate» relinqnurt per 8, 2, fummam čxceffus & defe&tus 
—dbe=aee, Sit jam cjus numerator dbe— aee — denominatoribus 
ad 
d a quantitatis defective & ይጀርርሸሃወ : quoniam zqualia inter fc 
poflunt permutari, & unum poteft in locum alterius fubftitui; erit 
cadem fumma excefus & defe&us — dt4 , cujus numerátor cum fit 
ad" 
aggregatum «x utroque fa&ore d & a denominatoris fui ad; neque- 
unt partes henc fummam conftituentes, ut pater ex 8. 3tio, elle 
aliz, niü ፤ ፳ ፤ , quarum altera neceflario debet cfe exceffus, al. 
a d , 
tera defe&tus, fiquidem junétim fumte efficiunt precise fummam 
utriusque, Et quoniam quantitas exceffiva' bc componitur ex vera 


. a ” 
atque excefü, & I eft ejus pars homogenea; dubitari nequit, quin 


a 
I በር cjus exccfľus, & per confeguens ፤ deft&us quantitatis defetti« 
a > d : : 
ve ec; ex quo Huit : 
Thcorema:. Si numerator fumma excelfus © defetius eft aggrer 
gatum ex de ominatoribus quantitatis defetiiva G exceffive s neceffe 
eff, ut denominator excejlus fit idem ac quantitatis excefive, denomi- 
nator defetins idem ac quantitatis defelliva, © numerator utrius- 
que unitas. : 
S. ና. Corollarium 1. Pofitis igitur dismetro c — 2, ratione. 
ejus ad periph, excefliva 4: b— 4: 13, & defc&ivà dre — 11: 
37 „emergunt peripherie % & 1$ — Hf & Pf, que ex fe invicem 
ablate, relinquunt per 8. 2. fummam exceflus & defectus —— 1$, cur 
jus numerator et — d T 4, — 12 T 4. Ergo per 8. 4. exceflus eft 
Z & defečtus 3: confequenter peripheria vera 25— 7 — 25, vel 
FET & ad diametrum 2 ut 25: 8. Dcinde pofitis diame- 
tro — 4, ratione cjus ad periph. exceffiva 6: 19 & defečtivá 10: 31 
prodeunt peripheria 7$ & a — 25 & $*, que ex fe invicem ablas 
te, relinquunt. fummam excefľus 87 defeétus — žá, cujus numerator 
eft — dt a — 10 T 6: adeoque exceffus eft 2 & defe&us 5: confe- 
quenter periph. vera 7$ — 5 — "y, vel 5 qo TA 8 ad dias 
metrum 4, ut 25: g. Pofitis porro diametro — $8, ratione ejus 
ad periph. excefliva 7 : 22 & defeétivá 9 ፡ 28, oriuntur peripberia 
125 6: 525 — 113^ 6: 1585, qua-ex fe invicem ablate, relinquunt fum- 
mam exceflus 6: defe&us — 44, cnjus numerator eft — dta — 9 T7: 
unde exceifus ርበ 3 8 defeétus 3: confequenter periph, vera "76 — + 
— X55 vel 22+ ተ ፤ 223% & ad diametrum 8, ut 25: 8. Affum- 


ara le i 

tis denique diametro — 2, ratione ejus ad periph. excefliva 20: 63, 

& defettiva 4: 12, nafcuntur: peripheria SRH ZEIG 
. que 


que ex fe invicem ablate z“ relinquant. fummam-excefus © defeCus 


— 28, cujus numerator et — d T2 ር 4T20 Ergo exceffus eft 
225 & defeótus i: confequenter periph. vera YS — 25 . 263 vel 
E T£ © diametrum 2 ut 25 : 8. 


8. 6. Corollarinm 11. -Affumtis diametro 77 1, & 7 paribus 
rationum ejus ad periph. feqnentibus: $6 4 176 & 72: 2245 48: 
1g: & 40: 1245 40: 126 & 32: 993 32: 101 © 24: 745 24% 
76 & 16: 495 16: 51 & 8: 243 8: 26 € 48: 149, prodeunt 7 
peripheriz exceflive rotidemque defective ; ablatis deinde poltepiori- 
bus ex prioribus, relinquuntur 7 differentiz feu fumme exceffus © 
defečtus (8. 2.), quarum mumeratores finguli funt — d T Z: unde 
numerator tam excefľus cujuslibet periph, excefive, quam defcétis 
cujuslibet defective per 8.4, ef Zı,h.e. — diamétro ipfi. Jam 
cum exceflis & defeétus peripheriarum fint in ratióne diametrorum; 
palam eft, numeratorem utriusque femper evadere — diametro, qua» 
modocunque hzc créfcat. Auferendo itaque ex periph. excefliva dia- 
metri cujuscunque numeratorem exceflus — diametro; vel addendo ad pe- 
ripheriam def.ctivam diametri cujuscunque numeratorem defectus 二 
diametro,” prodit illico periph. vera, > 
S. 7. Scholion. Hoc pacto periph, vera per quamvis predia 
Garum rationum. fere tam facile determinatur ac per geram 8 ፡ 25» 
E, gr. periph. diam. 4. per rationem excef 16: 51 inventa, eft $4 + 
ergo vera eff 3% — ጄ —— 295: periph. diam. 6 per rationem defe- 
Givam $: 24 reperta , eff 18+: ergo vera eff 738 ተ 4 — 7°, Gita 
porro. 
S. 8. Corollarium 111. Multiplicando periph. 25. per 25 h.e. 
per 4tam partem diametri 8, oritur circulus $0, ex cujus? dimidio 
25 lunula- 16" ablata , relinquit fegmentum 9. Maltiplicando aus 
tem periph, 25 per diametrum g, nafcitur fuperficies fphere -2 00, 
que deinde du&a in 2, h. e. in 6tam partem diametri 3 manifeftat 
fpheram integram 7592. Eft igitur quadratum diametri ad aream 
circuli, ut 64: 50 7 32: 25; ad fcgmentum autem, ut 64: 9. 
Jam vero cubus diam. eft ad fpharam ut. 512: 2%, ከ, c. multipli- 
cando utrinque peó, & dividendo deinde per 64, ut 48 : 25. 
S 9» Corollarium 1V.- Affumtis diam. quadrato ረ — 4, ratio- 
ne cjus ad circulum cxceifiva: a: b T 24: 19 & defettiva d: e p 
40: 31, prodeunt Circuli 16 č. 12% ሙ 1049 ys quiccx fe in* 
vicem ablati, relinquunt fummam exceffus & defe&us 25, cujus nu“ 
merator eft _ dta 40724. Ergo per 8. 4tum exceffus eft 7, & 
defeétus zb: confequenter circulus verus Z6— 5% 12235 vel At T 75 
— 22% € ad diam. quadratum 4, ut 25 : 32. Dcinde pofitis diam. 
quadrato — 16, ratione cjus ad circulum excefliva 14: 11 € defe- 
čtivá 18: 14, emergunt circuli. 26 & 224 7 415% & YI, qui ex 
2 


. a . * ER 
fe. invicem ablati, relinquunt fummam exceflus & defeétus 255 


+ & defc&us X : confequenter circulus verus %% 
224 T 225 & ad diam. quadratum 16, ut 25: 32 
diameter ad periph. ut 8: 25 (8.8). 

8. ro. Corollarium V. Affumtis diam. quadrato — 4, ratione 
ejus ad fegmentum excefivaa: b 48:7 € defc&ivà d: e 7 16:2; 
prodeunt fegmenta 55 & 3... 345 & 384, que ex fe invicem ablata, 
relinguunt- fummam exceflus & defectus 4%, cujus. numerator eft Z 
dta Ti6t 48. Ergo per 8. 4. exceflus eft J, & defettus 7g: cons 
fequenter fegmentum verum 2$ — X — H; vel 4473, — ፕ2 & ad 
diam, quadratum 4, ut 9: 64. Sit porro diam. quadratum | 7 16, 
ratio ejus ad fegmentum exceffva 28 : 4 & defiGiva 36: ና፥ erunt 
fegmenta $$ & $9 7 5255 & 2239, que ex fe invicem ablata, relin- 
quunt fummam exceffus © defečtus „$$,, cujus numerator efte 
dia 35123: ergo exceffus eft 25 & defeétus 75: confequenter 
fegmentum verum $$ — 3, 83; vel 52 15, ... 55 € ad diam. qua- 
dratum 16, ut 9: 64. Eft igitur diameter ad periph, ut 8 : 25 (8.8). 

8. 11. Corollarium V1. Atfumtis diam. cubo c — 8, ratione 
ejus ad fpharam excefiva a: b — 42: 22 & defegivà d: e Z 54: 
28 , prodeunt fphere YS & 725 2504 & 2223, que ex le ifivicem 
ablatz, relinquunt. fümmam exceffus & defcótus ,24,, cujus nume- 
rator et" d T2 54 T 42. Ergo per S. 4tum exceffus eft 5 ©. 
defe&us 7, : confequenter fphera vera 4“ — zz A vel 228 
= 225.& ad cubum diametri [2 8. ut 25:48. Eft igitur diame- 
ter ad periph. ut 8 : 25 (8.8). 

© 12. Scholion, Ex bis omnibus luculenter patet , etiam gua- 
draturam aliarum quantitatum (parabole, byperbola Ge.) boc modo 
pojfe determinari , dummodo numerator fumma excefus č defetlus 
ft ሯ dta. De quodam problemate quadrande lunnla inferviente 
Jeripfit mibi ante triennium Excell. D. Hambergerus Dottor & Prof 
Phil, nec non Matbematičus fummis ita: „Perinde mihi videtar hoc 
»tuum problema , ac fiquis dicat: babeo im mente frattionem mino- 
„rem quam i & majorem quam i, dic in ergo, quam fratlionem 
„nunc cogitem, Fam qui fcire potero ego, quam ille frattionem 
„in mente premat, fiquidem inter 2 & 3 funt infinita fratliones in- 
„termedia, Eodem modo fe babet! hoc tuum problema. Hie enim 
»lunulam refpondentem diam. quadrato v fpe&las ut fratlionem ins 
cognitam minorem. 35, ርም majorem fito...) Hac objettio per proble= 
mata pracedentia illico corruit nam lunula ¿£ © fi fuse 
Yeo ablata ex fe invicem, relinquunt per S. 2. fummam excefjus © 
defetlus ,322., cujus numerator eff — d ta = 180 T 140. Ergo 
per S. 4. exceffus eff 33s © deféllus +36 : confequenter lunula vera 
25, vel 45 — 3, De rationibus variis pro inveniendis quantitatis 
bus exceffivis & defetlivis fufifime iratlatur in mea Vera quadras 
tura Circuli decies demonftrata, 


jus numerator eft — dta = 18 T ፤4. Ergo per $. 
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